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Grades universitaires. - Licencié ès sciences physiques ; - Pharmacien .de ï" classe 
— Docteur ès sciences physiques ; — Docteur en médecine. 

Sociétés savantes. — Membre de la Société de Biologie; — Membre de i’Académie d 

Médecine; — Membre de la Société de Pharmacie de Paris. 

Fonctions universitaires. - Préparateur ’auxTravaux 

Pharmacie (1883-1881); - Chef des Travaux chimujues à 1 Académie de Médecin 






'V 




v'* 


TRAVAUX 


Hygiène industrielle et Toxicologie 
1“ Recherches d'ordre générai 

Étude des modes de deslruction.des matières organiques en vue de la recherche des 
poisons minéraux; perfectionnement de la méthode azolo-sulfurique, par le traitement 
des matières en vase clos (Société de Biologie, 20 avril 1901; Journal de Pharmacie el 
Chimie, fév. 1902; Soc. méd. des Hôpitaux, fév. 1902; Journal de Ph. et Chimie, oct. (902; 
Académie de Médecine, juillet 1907 ; Journal de Ph. et Chimie, 16 fév. 1914). 

Étude sur l’isolement de divers toxiques par entraînement; application à la recherche 
du plomb et du mercure, en particulier, sans évaporation des liquides qui les contiennent 
à l'état de traces, et sans destruction préalable des matières organiques ; analyse des 
eaux, des boissons, des urines par ce procédé ( Joum. de Pharmacie et Chimie, 16 nov. 1907 ; 
Soc. de Pharmacie, 1" juillet 1914 ; Journ. de Ph. el Chimie, 16 sept. 1914). 

2° Recherches sur quelques toxiques minéraux. 

Plomb (Étude générale sur le Saturnisme, au point de vue de l’hygiène alimentaire, a 
de la clinique médicale et de l’hygiène industrielle) : Recherche du plomb (Société de 
Biologie, 20 avril 1901). — Localisation du plomb dans le corps des saturnins (Société. : 

de Biologie, 18 oct. 1902). — Localisation du plomb dans les phanères (Société de Biologie, 
18 oct. 1902). — Recherche du plomb (Journ. de Ph. et Chimie, oct. 1902). — Localisation du 
plomb et notion du plomb normal (Soc. de Biologie, avril 1903). — « Le Saturnisme, élude 
historique, physiologique, clinique et prophylactique » (Paris, O. Boin, édit. 1903). — 
Présence du plomb dans les glaces et sorbets (Tribune méd. 1906, p. 683). — Contribution. 
apportée par les recherches chimiques à l’étude du Saturnisme (lecture à l’Académie de 
Médecine, 2 juillet 1907 et Bull, des Sciencespharm., 1908, p. 448). — Élimination du plomb 
par le rein sain et par le rèin néphritique (M.etA. Petlit, Société de Biologie, 20 oct. 1907). 
Importance prophylactique du diagnostic et du traitement précoce du saturnisme profes¬ 
sionnel; Rapport (II* Congrès international des maladies professionnelles, Bruxelles, 
10-14 sept. 1910). — Un cas d’intoxication familiale par des couverts en métal plombifère 
(Apert, Meillère et Rouillard : Société méd. Hôp., 7 mars 1913).— Recherche toxicologique 
du plomb, particulièrement dans l’urine des saturnins (Soc. de Pharmacie, 16 sept, 1914). 

Mercure : Recherche toxicologique du mercure (Tribuneméd., 1900, n" 49). — Essai 
des solutions mercurielles ; leur épuisement par l'éther ; toxicologie du mercure (Journ. de 
Ph. et Chimie, oct. 1901 et fév. 1902). — Éliminalion du mercure par les excrétions et les 
sécrétions ( Trié. méd. 1903, p. 29). — Cyanure et oxycyanures de mercure (IV®. méd., nov. 
1904). — Dosage du mercure par entraînement au moyen des sulfures de cuivre ou de 
zinc (Journ. de Ph. et Chimie, 16 nov. 1907 ; Soc. de Pharmacie, 1" juillet 1914). 

Arsenic : Destruction des matières organiques en vase clos (Thèse Faculté, de 
Méd. 1903; Trib. méd., juillet 1907 et Soc. de Pharmacie, juillet 1914). — Modifications 
apportées h la méthode de Marsh pour certains cas particuliers (Journ. de Ph. et Chimie, 
1 er mai 1913). — Entrainement de l’arsenic par le fer dans les eaux minérales (Recherches 
de chimie méd. et pharm., chez Jouve, édit., 1906). — Localisation de l’arsenic dans les 
phanères chez les ouvriers préparant des composés arsénicaux (Soc. de Pharm., 1916). 
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